Ludwik Piatkiewicz, 


radea stanu bylego królestwa polskiego i major wojsk polskich w roku 
1881.,ozdobiony krzyżem wojskowym „virtuti militari“, 


zmarł dnia 20. Czerwca 1876 w Tarnopolu, w 76. r. życia po ciężkićj i długiej słabości. 


W smutku pogrążona wdowa, dzieci i wnuki zmarłego zapraszają wszystkich 
krewnych i znajomych zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Tar- 


nopolu dnia 22. Czerwca r. b. o godzinie pół do 11. przed południem. 
Tarnopol, 20. Czerwca 1876. 


Drukiem J. Pawłowskiego w Famopoln. 


